ZYGMUNT 


oficer W. P. 
urodzony 13 X. 1896 roku, po ciężkich i długich 


cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zmarł 
dnia 6 czerwca 1949 roku w Jeleniej Górze 
i na tamtejszym cmentarzu został pochowany 


MSZA ŚW. ŻALOBNA 


odprawiona zostanie w niedzielę dnia 31 lipca 
1949 roku o godzinie 9 rano w kościele 
Najśw. Marii Panny w Krakowie, przed 
Wielkim Ottarzem, na którą zapraszają 
Kolegów, Przyjaciół i Znajomych Zmarłego 


WSPOLTOWARZYSZE BRONI 


